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O はじめに 
お読みください 

B-MANU 200247 -03 


C ごを意 


1 ) 本製品及び本書は株式会社アイ•オー•データ機器の著作物でをしたがって、本製品及び本 
書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。 

2) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。 

3) 本サポートソフトウェアのソースコードにつしでは、如何なる場合もお客様に開示、使用許 
諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブ 
ルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。 

4) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリンクリース、レンタ 
ル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。 

己）本製品及び本書の内容につしでは、改良のために予告なく変更することがあります 

己）本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、を]部だけ複 
写でさるちのとします。 

7) お客樹よ、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおしでのみ使用することができ 
ます。 

呂）お客様は、サポートソフトウェアまたは、その使用権を第=者にち使用許諾、譲敵移転また 
はその他の処分を行ラことはできません。 

9) 弊社は、お客様が【ごを意】の諸ま件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使 
用を終了させることができるものとします0 

10) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなど 
の人命に関る設備や機器、及びミ每底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備 
や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備 
や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、乂災事故、社 
会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システ 
ムなどにおいて、冗長設計、乂災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期さ 
れるようごを意願います。 

11) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負い 
かねます。ま t 弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポ ー K 及びアフターサービス等 
を行っておりませんので'、予めご了承くださし、。 

(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any 
damages or losses arising from use of, or inability to use, this product 
outside Japan and provid 已 no technical support or after-service for this 
product outside Japan.) 

12) 本製品は「外国為替及ひ外国貿易潮の規定により輸出規串 ij 製品に該当する場合があります。 
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があり 
ます。 

13) 本製品を運用した結果の他への影響につしのま、上記にかかわらず責任は負いかねますので 
ご了承くださし、。 


( 商し 一^し、こ 

♦1-0 DATA は、株式妄社アイ • 才ーデータ機器の登録商標です。 

参 Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 
♦Apple、Macintosh、Powerbook、iMac、iBook、FireWire、Power Mac、 
Mac、Mac OS、Mac OS □ゴおよびその標章は、米国 Apple 
Computer, Inc. の登録商標です。 

•その他、一般に妄社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 


( T 箱の中には _ 

※図は実際のものと異なる場合があります。 



■ューザー 登録とサポートソフトのタウン ロー ドについて 

▼ここにシリアル番号 ( S / N ) をメモしてください。 


シリアル番号 （ S / N ) はハードディスクに貼られているシールに 
「 ABC 0 987654 ZXJ のように印字してあります。 

•シリアル番号 ( S / N ) は、ユーザー登録の際に必要です。 

http://www.iodata.jp/reg に t/ 

弊社ホームページよリサポートソフトをダウン□-ドする際にも必要です。 

httD ： //www.iodata.jD/lib/ 


□ USB ケーブル （1 本）[約 1 m ] 



□ AC アダプター(1個) 



□ サポートソフト CD-ROM (1 枚） 

な①はじめにお読みください （1 枚）体紙] 


□ ② Windows 版セットアップガイド （1 枚） 
□ ⑤ Mac OS 版セットアップガイド （1 枚） 
□ハードウェア 保証書 （1 が） 

□ ラバーフット (8 個） 

※ラバーフットは、取扱説日月書の袋の中に入っていまず。 
ラバーフットは3ム片が8個つながっています 
分割してご使用ください。 


( T 動作環境 _ 

本製品を使うこと力巧きるパソコン環境を説明しま？； 


巧応機種およびが応 0 S 


巧の条件を満たすこと 

•本製品を接続できる USB ポートがあること。 

XUSB 2.0 インターフェイスでの動作は、弊社製 USB 2.0 インターフェイスに 
おいて確認を行っております。動作対応については、各インターフェイスメー 
力一にお問い合せください。 

XUSB 2.0 でご使用いただくには、 USB ポートおよび 0 S 力 《USB 2.0 に対応し 
ている必要がありま节 

対応していない場合は、 USB 1 .1 として動作します> 

•サポートソフトインストール用の CD - ROM ドライブがある 
こと。 


巧応機種 

巧応 OS ( 日本語版のみ） 

D0S/V7 シン ※2 

秦 Windows Vista^s 
•Windows XP 
•Windows 2000 
秦 Windows Me 
参 Windows 98 (SE を含む） 

Apple 

iMacCiMac DV を含む）、 
iBook 、 

PowerMac G5 、 
PowerMac G4 Cube 、 
PowerMac G4 、 
PowerMacintosh G3 
(Blue & White )、 
PowerBook G4 、 
PowerBook G3 
(Bronze keyboard) 

•Mac 0S9.1 〜 9.2.2 
•Mac OSX 10.1 〜 10.4 


XI より詳ししが応機種情報を対応検索エンジン 「 PI 0」 にてご案内しておりま不 
http :/ www . iodata . jp / pio / 

X 2 弊社では、 0 ADG 加盟メーカーの D 0 S / V マシンで動作確認をしていま不 
X 3 添付ソフトは Windows Vis ねには対応しておりません。 



参起動用ドライブとしてはご使用いただけません。 

参ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、ス 
リーブサスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用 
しげこだけない場合がありま不 

参長期間使用しない場合は、コンセントを巧いておいてくだ 
さい。 


Sspis セキュリティツールの動作環境 


巧応機種 

対応 OS ( 日本語版のみ） 

D0S/V7 シン 

•Windows XP 
•Windows 2000 


•セキユリテイツールをご使用の際はオンラインマニュアル 
をご覧 < ださい。 


こ本製品のフオーマツト作業について J 〔を部の名称•機能 


) 


本製品はご購入時、フォーマット済み （1 パーテイシヨン、 
FAT 32) のため、 Windows ではそのまま使用すること力巧き 
ま？■。フォーマットを行いたい場合、オンラインマニュアルを 
参照してください。 

ただし Mac OS でお使いの場合は、初期化作業が'必要です， 
詳細は、別紙【⑤セットアップガイド】を参照してください。 


こハードウ： L ア仕様 ） 


セクタサイズ 

512 バイト 

インター 
フェイス仕様 

USB 2.0.USB 1.1 

電源仕様 

AC100V±10% 50/60HZ 

温度•湿度範囲 

温度 5 〜 35 で 

( パソコンの動作する範囲であること） 

湿度 20 〜 80% 

( 結露なきこと、 PC 動作範囲であること） 

本体質量 

約 1.1 kg ( 本体のみ） 

外お寸法 

38.0(W) X 197.0(D) X 121 .0(H)mm 
( 本体のみ） 



參ち 


フォーマツト後の客量について 


フォーマット後に 0 S に表示される容量は、計算ち法が異なるた 
めに若干減少しているように見えます， 

■本製品の容量 

1 G パイト=1，〇 00 M パイト、1 M パイト=1，〇00,000パイトで 
計算されています。 

■0 S 上で表示される容量 

1 G パイト=1，〇 24 M パイト、1 M パイト=1，〇48,576パイトで 
計算されています。 


参例) 500 G バイトのハードディスクの場合 


仕様容量 

約 500G バイト 

約 500,00 0M バイト 

0S 上の表示 

約 465G バイト 

約 476,837 M バイト 


ランプなどの名前と機能を説明します， 


電源/アクセス （ POWER / 
ACCESS ) ランプ 

本製品の電源を入れると青色 
に点灯します。 

本製品にアクセスすると巽色 
に点滅します。 


前面 




ケンジントンスロット 


-側ポート 

添付の USB ケーブルを接続 
します。 


電源入力端子 

AC アダプターを接続します 


背面 


C " ラバーフットの取り付け方 _ ) 

※出荷時より取り付け済みの場合があります。 




※縦置含でご利用 <ださい。 


( T 電源連動機能について _ ) 

本製品は、接続したパソコンに連動して電源を ON / OFF にできる電源連動機能を搭載しています。 

パソコンに接続したが態で、パソコンの電源を入れれば本製品の電源が ON になり、パソコンの電源を切れば本製品の電源が 
切れる機能です， 


_便いち_ 

パソコンに接続するだけでノぐノコンに連動します> 

参ノぐノコンの電源を入れる^本製品の電源が入ります。 
•ノぐノコンの電源を切る^^本製品の電源が切れます。 


づ^ ♦お使いの環境によっては、ぐノコン上で本製品の取り外し手順 
窃 を行った場合に、電源が:りれま不 

♦お使いの環境によってはゾぐノコンの起動途中にいったん本製 
品の電源が切れ、しばらくして再度電源が入る場合があります 
力 <、異常ではありません。 














































































































































この記号はミち意(警告を含む）を促す内 
客を告げるものです JS 号の中や近くに 
具体的な内容力管かれています。 

この記号は禁止の行為を告げるもので 
1■。記号の中や近くに具体的な内容が書 
かれていま？； 

この記号は必ず行っていただきたい行 
為を告げるものです JS 号の中や近くに 
具体的な内容力售かれていま不 


例） 

「発义;'主意 J を表す 
絵表示 


例） 

「分解禁止 J を表す 
絵表示 


例） 

「電源プラグを 
巧 <」を表す絵表示 


A 

运 


本製品を接続する場合は、必ずセツトアップガイドで接続ち法 



♦ケーカレにものをのせたり、引っ張ったり、巧り曲げ•押しつけ•加工などは行わなし、 
でください。义災や故障の原因となります， 

♦接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり 
义災の原因となることがあります， 

♦接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。 

故障や動作不良の原因になります， 

AC100V(50/60Hz)W 外のコンセントに接続しないでくだ 

さい。発熱、乂災の恐れがあります。 

電源プラグをコンセントに完全に差し込んでください。 

ショート、発熱の原因となり、义災、感電の恐れがあります， 

本製品の接続、取り外しの際は、必ずセットアッブガイドで、接 

続•取り外しち法をご確認 < ださい。 

間違った操作を行ラと义災•感電•動作不良の原因となります， 

本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。 

义災•感電の原因とな U ます， 

お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水遇でのご使巧は、特にご注意ください。 

濡れた手で本製品を扱わないでください。 

感電や、本製品の故障の原因となります， 

電源ケーブルについてはじ(下にご注意ください。 

•必ず添付または指定の電源ケーブルを使用してください。 

♦電源ケーカレを加工したり、無埋に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでくだ 
さい。 

♦電源ケーカレを AC コンセントから巧く場合は、必ずプラグ部分を持って巧いてくだ 
さい。ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、义災および感電の原因となること 
力な)ります> 

♦電源ケーカレの電源プラグは、濡れた手で AC コンセントに接続したり、抜いたりしな 
し、でください。感電の原因となります> 

♦電源ケーカレが AC コンセントに接続されているときには濡れた手でパソコン本体に 
細らなしぶください。感電の原因となります。 

♦本製品を長時間使わない場合は、電源ケーカレを電源から巧いてください。電源ケー 
スレを長時間接続していると、電力消費•発熱します> 


A 警告 


分解禁止 

處 

電源プラグ 
を抜 < 


本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメ 
一力一が指示している警告、注意表示を厳守してください。 

本製品をご自分で修理•分解•改造しないで < ださい。 

义災や感電、やけど、故障の原因になります， 

修埋は弊社修埋センターにご依頼ください。 

分解したり、改造した場合、保証期間であっても有償修埋となる場合があります， 

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントからプ 
ラグを巧いてください。 

そのまま使用すると义災•感電の原因となります> 


ここでは、お使いになるちへの危害、財厘への損害を未然に防 
ぎ、安全に正し <ぉ使いいただ < ための注意事項を記載してい 
ま？；ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。 


■警告および注意事頃 



この表示を無視して誤つ 


この表示を無視して誤った 

A 

た取り扱いをすると、人 

A 

取り巧いをすると、人が損傷 

体に多大な損傷を負ろ 

を負う可能性又は物的損害 

警告 

可能性が想定される内 

ミち意 

のみの発生が想定される内 


客を示しています。 


客を示しています。 


■絵記号の意口未 


本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証 
は一切いたしかねます。 

故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。 

本製品の周进にが熱を巧げるよラな物を置かないで<ださい。 

周遇に放熱を妨げる物を置かないでください。 

本製品はじ(下のよラな場所(環境)で保管•使用しないで < だ 
さい。 

故障の原因となることがあります。 

参}辰動や衝撃の加わる場所 
參湿気やホコリが多い場所 
参ミ品湿度差の激しい場所 
参熱の発生する物の近く（ストーフヒータなど） 

参強い磁力電波の発生する物の近< 

(磁石、デイスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など） 

参腐食性ガス雰囲気中に12、 H 2 S 、 NH 3、 S 02、 NOx など） 

参静電気の影響の強い場所 

♦保ミ品性•保湿性の高い（じゆラたん•力ーペット•スポンジ•ダンボール箱•発泡スチ □ 
ールなど)場所での使用(保管は構いません） 

アクセスランプ点な中に電源を切ったリゾぐノコンをリセット 
しないで < ださし、。 

故障の原因になったり、データカリ肖失するおそれがあります。 

本製品は精密機器です。じ(下のことにご注意 < ださい。 

参落としたり、衝撃を加えない 

参本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない 
参重いものを上にのせない 
参そばで飲食 • 喫煙などをしない 

参本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない 

動作中にケーブルを巧かないでください。 

故障の原因になったり、データカリ肖失するおそれがあります。 

本製品内部を結露させたまま使わないで < ださい。 

時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。本製品を寒い所から暖かい場所 
へ移動したり、部屋のミ品度力噫に上昇すると、内部力編露する場合があります。 

そのまま使ラと誤動作や故障の原因となる場合があります， 

本体についた巧れなどを落とす場合、柔らかい巧で乾拭きし 
て < ださし、。 

参洗剤で巧れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めて使用してください。 

參ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しなしぶ’ください。 
参市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでくだ 
さい。故障の原因となりま不 

本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙などの 
異物が入らないよラにしてください。 

本製品のコネクタ部分には触れないでください。 

コネクタ部分に触れると静電気により、本製品力順壊されるおそれがあります> 

動作中にケーブルを激しく動かさないでください。 

接細不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります> 

本製品（ソフトウェア含む）は、日本国内仕様です。 

本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます> 

また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービスなど 
を行っておりません。あらかじめ、ご了承ください。 


参直射日光のあたる場所 
参温湿度差の激しい場所 
参傾いた場所 

参水気の多し^易所(台所、お室など) 


A 注意 


こ安全にお使いいただくために 


、 廃棄•譲ミ度などされる際のを意 バ 

•本製品に記録されたデータは、 0S 上で削除したり、ハードデイス 
クをフォーマットするなどの作業を行っただけでは、特殊なソフト 
ウェアなどを利用することで、データを復元•巧利用できてしまう 
場合があります。 

その結果として、情報が漏ミ曳してしまラ可能性がありえます。 


•ハードディスク上のソフトウェアについて 
ハードディスク上のソフトウェア (0 S 、 アプリケーシヨンソフトなど）を 
削除することなくハードディスクを譲ミ度すると、ソフトウェアライセンス 
使用許諾契約に抵触する場合があります， 


•情報漏ミ曳などのトラブルを回避するために、データ消去のための 
ソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたし 
ます。 

■ハードディスクデータ消去ソフトのご案内 

本製品のサポート CD-ROM には、弊社の 「DiskRefresher LEJ が添 
付されております。本製品を廃棄あるいは譲渡される際には、こちら 
をお使いいただくことをおすすめします。 


、§がミセキユリテイツールご使用の際のを意 J 

•セキユリテイツールで使用したパスワードの管埋には十分ご注意 
ください。 

•万が一、パスワード儲定に使った EasyDisk を含む)を紛失•破損 
およびお忘れになった場合は解除できなくなります。その場合は、 
内部のデータに関しては興社はいっさいの責任を負いかねます。 
•解除できなくなった場合、^社修埋センターに送付いただければ 
解除いたしますが、内部のデータは全て消去され出荷時が態とな 
ります。あらかじめご了承<^£さい。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく 
クラス A 情報巧術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起 
こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求される 
こと力<あります> 
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本製品での呼びち 


お問し、合わせ 
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本製品では W 下の呼びちを使用していま？； 


呼びち 

意巧 

Windows Vista 

Microsoft® Windows ⑥ Vista™ Business Operating System 、 
Microsoft® Windows ⑥ Vista™ Enterprise Operating System 、 
Microsoft® Windows ⑥ Vista™ Home Premium Operating system 、 
Microsoft® Windows® Vista™ Home Basic Operating System 、 
Microsoft® Windows® Vista™ Ultimate Operating System 
の総称 

Windows XP 

Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP Professional Operating System 、 
Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP Home Edition Operating System 
の総称 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System 

Windows Me 

Microsoft ⑥ Windows ⑥ Millennium Edition Operating System 

Windows 98 

Microsoft® Windows® 98 Operating System 、 

Microsoft ⑥ Windows ⑥ 98 Second Edition Operating System 
の総称 

Windows 

Vista / XP /2000 

Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 の総称 

Windows Me /98 

Windows Me、Windows 98 の総称 

Windows 

Windows Vis ね / XP/ 2000 /Me/98 の総称 


本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付け 
ていま？—。 

①弊巧ホームページをご確認ください。 

サポート Web ぺージ内の「製品 Q & A 、 News その他 J をご覧ください。過去 
にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されていま不こちらも 
参考になさつてください。 


http://www.iodata.jp/support/ 

添巧のサポートソフトをバージヨンアップすることで解決できる場合があ 
ります。下記の製社サポート•ライ ブラ、 J から最新のサポートソフトをダウ 
ンロードしてお試しください。 


http://www.iodata.jp/lib/ 


②それでも解決できない場合は… 

住所：干 920-8513 石川県金沢市お田町 2 T 目84番地 
アイ.ナ ー. データ第2ビル 
株式会社アイ■オー■データ機器サポートセンター 

電話 本社 076 - 260-3688 ま京 03 - 3254-1095 

※受付時間9:00〜17:00月〜金曜日（祝祭日を除く） 

FAX :本社 076 - 260-3360 ま京 03 - 3254-9055 


インターネッ I 


http : //www. lodata. jp/suppori/ 


お知らせいただく事項について 


#考 


1. ご使用の弊社製品名 

2. ご使用のぐノコン本体と周辺機器の型番 

3. ご使用のサポートソフトのバージョン 

4. ご使用の 0S とアプリケーションの名称、 

バージョン及び、メーカー 名 

5. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態 
(画面の状態やエラーメッセージなどの内容） 


ユーザー登録 


ご登録いただきました情報は、今後の製品創りに生かしてまいりま？； 

また、蝶社よりお客様へ連絡を差し上げる際にも利用させていただきま？;ぜひご登録ください。 

(e-mail アドレスをご登録したご希望のちへは、新製品サポート情報満載の e-mail ぃ〇 NewsLetter を定期的にお届けしま？;） 


：) 


登録アドレス 


http://www.iodata.ip/regist/ 


こ修理について 


) 


修理について 


本製品の修理をご依頼される場台は、下の事項をご確認ください。 

•内部のデータについて 

■お査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまいます。 

(厳密な檢査を行うためです。どうぞご了承ください。） 

※データに関しては、薛社はいっさいの責任を負いかねます。バックアップできる場合 
は、修埋にお出しになる前にバックアップしてください。 

■弊社では、データの修復は行っておりません。 

•お客様力巧占られたシールなどについて 

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られてい 
るシールなどは失われますので、ご了承ください。 

•修理金額について 

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記 
載されている「保証規定 J に該当する場合は、ち料となります。 

※保註期間については、ハードウェア保註書をご覧ください。 

■保証期間力 < 終了した場合は、ち料にて修理いたします。 

※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修埋ができな < なる場合があり 
ます。 

■お送りいただいた後、ち料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金 
額をご案内いたします。修理するかをごお討の上、お討結果を記入してご返 
送ください。 （ ご依頼時に FAX 番号をお知らせいただければ、修理金額を 
FAX にて連絡させていただきます。)修理しないとご判断いただきました場 
合は、無料でご返送いたします。 


修理品の依頼 


本製品の修理をご依頼される場台は、下を巧ってください。 

•メモに控え、お手元に置いて < ださし、 

製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。）、送付 
日時をメモに控え、お手元に置いてください。 


•これらを用意してくださし、 

■必要事項を記入した本製品のハードウエア保証書(コピー不可） 

X ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 

■下記の内容を書いたもの 

返送先[住所/氏名/(あれば) FAX 番号]、日中に連絡可能な電話番号、 

使用環境(機器構成、 0 S など)、故障状況(どラなったか） 

•修理品を徊包して < ださい 

■上記で用意した物を修理品と一緒に個包して < ださい。 

■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱•徊包材にて個包してください。 

X ご購入時の箱 • 個包巧がなし d 易合は、厳重に個包して < ださい。 

•修理をご依頼ください 

■修理は、下記の送付先までお送 U < ださい。 

※原則として修埋品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費 
用はお客様ご負担、修埋後の返送費用は弊社負担とさせていただきます， 

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送り < ださ 
い。 

【送付先】干 920-851 3石川県金お市桜田町 2T 目84番地 
アイ•才ーデータ第2ビル 
株式会社アイ•オー•データ機器修理センター宛 


修理品の返送 


■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊巧よ U 返送できます， 

※ただし、ち料の場合や、修埋内客によっては、時間がかかる場合があります， 


デジタルライフの夏を拡げる 

I 養アす ‘Tt— •デー 9 機器 

本社サポートセンター：干 920-8513 石川県金沢市桜田町 2 T 目84番地 
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ち紙パルプ配合率100%再生紙を 大豆インキを使用していまず 

使用しています 










































